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Top
Column 1 Width: 198
Column 2 Width: 204
Column 3 Width: 204
1|0|Window name
2|0|Window center
3|0|Window width
1|1|Brain - base
2|1|50
3|1|130
1|2|Brain
2|2|50
3|2|80
1|3|Skull
2|3|1000
3|3|3500
1|4|Lung
2|4|-400
3|4|1400
1|5|Mediastinum
2|5|50
3|5|300
1|6|Abdomen
2|6|50
3|6|350
1|7|Bones
2|7|800
3|7|1800

